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Doc. dr hab. JANINA 


CHOJNACKA 


PRACOWNIK UNIWERSY TETU JAGIELLOŃSKIEGO 
NAJUKOCHAŃSZA I NAJDROŻSZA SIOSTRA 
I CIOCIA 


przeżywszy lat 63, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, zmarła 
w dniu 13 listopada 1977 roku. 


MSZA ZALOBNA odprawiona zostanie w czwartek dn. 17 bm. o godz. 9 w kolegiacie św. Anny. 
Odprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku na- 


stąpi w tym samym dniu o godzinie 11.40, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


SIOSTRA Z RODZINĄ. 
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